DU  27  au  29  Octobre  2011 


GT  TOUR  201 1 - LA  FINALE  - PAUL  RICARD  H.T.T.T 

28  - 30  octobre  201 1 

Championnat  de  France  FFSA  GT  Paul  Ricard  H.T.T.T  3A  (3.793  km) 

Super  Pôle  1 Classement  sur  le  meilleur  tour 


Pos. 

N° 

Equipe 

Nom  1 Véhiculé 

Inter.  1 

Inter.  2 

Inter.  3 

Meilleur  to... 

Au  to... 

Meilleur  vit. 

Catégorie 

1 

32 

Team  Audi  F... 

HALLYDAY  David  Audi  R8  LMS 

27.496 

30.099 

23.160 

1:20.755 

5 

169.09 

CD  FRANCE 

2 

34 

PRO  GT  by... 

PASQUALI  Laure...  Porsche  997... 

27.585 

30.166 

23.246 

1:20.997 

4 

168.58 

CD  FRANCE 

3 

17 

Graff  Racing 

DEMOUSTIER  G...  Mercedes-AM... 

27.436 

30.431 

23.157 

1:21.024 

4 

168.53 

CD  FRANCE 

4 

3 

Graff  Racing 

DEBARD  Eric  Mercedes-AM... 

27.833 

30.229 

23.444 

1:21.506 

5 

167.53 

CD  FRANCE 

5 

33 

PRO  GT  by... 

POLICE  Jean-Cia...  Porsche  997... 

27.726 

30.565 

23.261 

1:21.552 

4 

167.44 

CD  FRANCE 

6 

20 

Team  Sofrev... 

BEAUBELIQUE  J...  Ferrari  F458 

27.501 

30.655 

23.598 

1:21.754 

4 

167.02 

CD  FRANCE 

7 

22 

Sport  Garage 

COMOLE  Lionel  Ferrari  F430... 

27.595 

30.827 

23.598 

1:22.020 

4 

166.48 

CD  FRANCE 

8 

5 

Saintéloc 

SOURD  Marc  Audi  R8  LMS 

27.730 

30.959 

23.519 

1:22.208 

3 

166.10 

CD  FRANCE 

9 

48 

Pouchelon  R... 

FRANCE  Erwin  Dodge  Viper 

27.818 

30.864 

23.554 

1:22.236 

2 

166.04 

Gentlemen  Trophy 

10 

007 

LMP  Motorsp... 

LAMIC  Paul  Aston  Martin... 

28.121 

31.020 

23.428 

1:22.569 

2 

165.37 

CD  FRANCE 

Meilleur  tour  : 1:20.755  069.09  km/hL  (N°32ï  ORTELLI  / HALLYDAY 
SOUS  RESERVES  DE  VERIFICATIONS  TECHNIQUES  EN  COURS  OU  D'INCIDENTS  D'ORDRE  SPORTIF 
LE  DIRECTEUR  DE  COURSE  HEURE  D’AFFICHAGE  LE  CHRONOMETRAGE 
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